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TURN OUT 


Reg. Voters Cards Cast % 

Turnout 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1210 

377 

31.16% 

Precinct 2 

1527 

599 

39.23% 

Precinct 3 

1527 

548 

35.89% 

Precinct 4 

1419 

463 

32.63% 

Precinct 5 

1475 

539 

36.54% 

Precinct 6 

1420 

526 

37.04% 

Precinct 7 

1406 

470 

33.43% 

Precinct 8 

1545 

677 

43.82% 

Precinct 9 

1376 

593 

43.10% 

Precinct 10 

1557 

617 

39.63% 

Precinct 11 

1560 

671 

43.01% 

Precinct 12 

1594 

743 

46.61% 

Precinct 13 

1496 

536 

35.83% 

Precinct 14 

1392 

541 

38.86% 

Precinct 15 

1573 

591 

37.57% 

Precinct 16 

1370 

590 

43.07% 

Precinct 17 

1405 

419 

29.82% 

Precinct 18 

1539 

569 

36.97% 

Precinct 19 

1495 

625 

41.81% 

Precinct 20 

1490 

553 

37.11% 

Precinct 21 

1434 

571 

39.82% 

Total 

30810 

11818 

38.36% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

SENATOR in CONGRESS 

Total Votes ELIZABETH A 

WARREN 


Write-In Votes 


irisdiction Wide 
Precinct 1 

540 

341 

310 

307 

99.03% 

3 

0.97% 

Precinct 2 

704 

511 

473 

465 

98.31% 

8 

1.69% 

Precinct 3 

723 

501 

464 

460 

99.14% 

4 

0.86% 

Precinct 4 

662 

422 

401 

395 

98.50% 

6 

1.50% 

Precinct 5 

677 

484 

439 

429 

97.72% 

10 

2.28% 

Precinct 6 

688 

474 

444 

442 

99.55% 

2 

0.45% 

Precinct 7 

683 

420 

385 

384 

99.74% 

1 

0.26% 

Precinct 8 

762 

605 

567 

562 

99.12% 

5 

0.88% 

Precinct 9 

632 

522 

473 

465 

98.31% 

8 

1.69% 

Precinct 10 

717 

561 

523 

519 

99.24% 

4 

0.76% 

Precinct 11 

688 

581 

522 

517 

99.04% 

5 

0.96% 

Precinct 12 

785 

645 

595 

589 

98.99% 

6 

1.01% 

Precinct 13 

490 

417 

351 

345 

98.29% 

6 

1.71% 

Precinct 14 

679 

481 

439 

434 

98.86% 

5 

1.14% 

Precinct 15 

659 

524 

460 

451 

98.04% 

9 

1.96% 

Precinct 16 

634 

513 

471 

467 

99.15% 

4 

0.85% 

Precinct 17 

628 

368 

339 

338 

99.71% 

1 

0.29% 

Precinct 18 

582 

452 

395 

392 

99.24% 

3 

0.76% 

Precinct 19 

725 

540 

491 

479 

97.56% 

12 

2.44% 

Precinct 20 

712 

490 

447 

439 

98.21% 

8 

1.79% 

Precinct 21 

647 

491 

453 

448 

98.90% 

5 

1.10% 

Total 

14017 

10343 

9442 

9327 

98.78% 

115 

1.22% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

Total Votes 

GOVERNOR 

JAY M GONZALEZ 

BOB MASSIE 


Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

540 

341 

294 

132 

44.90% 

158 

53.74% 

4 

1.36% 

Precinct 2 

704 

511 

459 

259 

56.43% 

190 

41.39% 

10 

2.18% 

Precinct 3 

723 

501 

450 

245 

54.44% 

204 

45.33% 

1 

0.22% 

Precinct 4 

662 

422 

403 

236 

58.56% 

165 

40.94% 

2 

0.50% 

Precinct 5 

677 

484 

425 

238 

56.00% 

182 

42.82% 

5 

1.18% 

Precinct 6 

688 

474 

425 

216 

50.82% 

209 

49.18% 

0 

0.00% 

Precinct 7 

683 

420 

370 

218 

58.92% 

151 

40.81% 

1 

0.27% 

Precinct 8 

762 

605 

551 

350 

63.52% 

201 

36.48% 

0 

0.00% 

Precinct 9 

632 

522 

447 

274 

61.30% 

165 

36.91% 

8 

1.79% 

Precinct 10 

717 

561 

522 

332 

63.60% 

189 

36.21% 

1 

0.19% 

Precinct 11 

688 

581 

500 

315 

63.00% 

180 

36.00% 

5 

1.00% 

Precinct 12 

785 

645 

560 

393 

70.18% 

165 

29.46% 

2 

0.36% 

Precinct 13 

490 

417 

335 

232 

69.25% 

99 

29.55% 

4 

1.19% 

Precinct 14 

679 

481 

425 

267 

62.82% 

155 

36.47% 

3 

0.71% 

Precinct 15 

659 

524 

454 

273 

60.13% 

173 

38.11% 

8 

1.76% 

Precinct 16 

634 

513 

459 

293 

63.83% 

160 

34.86% 

6 

1.31% 

Precinct 17 

628 

368 

333 

184 

55.26% 

148 

44.44% 

1 

0.30% 

Precinct 18 

582 

452 

373 

242 

64.88% 

124 

33.24% 

7 

1.88% 

Precinct 19 

725 

540 

474 

286 

60.34% 

178 

37.55% 

10 

2.11% 

Precinct 20 

712 

490 

440 

275 

62.50% 

158 

35.91% 

7 

1.59% 

Precinct 21 

647 

491 

417 

246 

58.99% 

167 

40.05% 

4 

0.96% 

Total 

14017 

10343 

9116 

5506 

60.40% 

3521 

38.62% 

89 

0.98% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

ATTORNEY GENERAL 

Total Votes MAURA HEALEY 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

540 

341 

299 

298 

99.67% 

1 

0.33% 

Precinct 2 

704 

511 

468 

462 

98.72% 

6 

1.28% 

Precinct 3 

723 

501 

458 

456 

99.56% 

2 

0.44% 

Precinct 4 

662 

422 

387 

386 

99.74% 

1 

0.26% 

Precinct 5 

677 

484 

447 

444 

99.33% 

3 

0.67% 

Precinct 6 

688 

474 

444 

441 

99.32% 

3 

0.68% 

Precinct 7 

683 

420 

380 

380 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 8 

762 

605 

557 

556 

99.82% 

1 

0.18% 

Precinct 9 

632 

522 

465 

460 

98.92% 

5 

1.08% 

Precinct 10 

717 

561 

517 

517 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 11 

688 

581 

529 

527 

99.62% 

2 

0.38% 

Precinct 12 

785 

645 

588 

585 

99.49% 

3 

0.51% 

Precinct 13 

490 

417 

374 

372 

99.47% 

2 

0.53% 

Precinct 14 

679 

481 

441 

439 

99.55% 

2 

0.45% 

Precinct 15 

659 

524 

474 

472 

99.58% 

2 

0.42% 

Precinct 16 

634 

513 

461 

459 

99.57% 

2 

0.43% 

Precinct 17 

628 

368 

339 

337 

99.41% 

2 

0.59% 

Precinct 18 

582 

452 

396 

395 

99.75% 

1 

0.25% 

Precinct 19 

725 

540 

497 

493 

99.20% 

4 

0.80% 

Precinct 20 

712 

490 

439 

436 

99.32% 

3 

0.68% 

Precinct 21 

647 

491 

442 

440 

99.55% 

2 

0.45% 

Total 

14017 

10343 

9402 

9355 

99.50% 

47 

0.50% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

S 

Total Votes 

ECRETARY of STATE 

WILLIAM F GALVIN 

JOSH ZAKIM 


Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

540 

341 

318 

190 

59.75% 

128 

40.25% 

0 

0.00% 

Precinct 2 

704 

511 

484 

288 

59.50% 

196 

40.50% 

0 

0.00% 

Precinct 3 

723 

501 

468 

244 

52.14% 

223 

47.65% 

1 

0.21% 

Precinct 4 

662 

422 

403 

228 

56.58% 

175 

43.42% 

0 

0.00% 

Precinct 5 

677 

484 

458 

264 

57.64% 

194 

42.36% 

0 

0.00% 

Precinct 6 

688 

474 

452 

242 

53.54% 

210 

46.46% 

0 

0.00% 

Precinct 7 

683 

420 

393 

225 

57.25% 

167 

42.49% 

1 

0.25% 

Precinct 8 

762 

605 

569 

361 

63.44% 

208 

36.56% 

0 

0.00% 

Precinct 9 

632 

522 

491 

314 

63.95% 

176 

35.85% 

1 

0.20% 

Precinct 10 

717 

561 

528 

299 

56.63% 

229 

43.37% 

0 

0.00% 

Precinct 11 

688 

581 

550 

343 

62.36% 

207 

37.64% 

0 

0.00% 

Precinct 12 

785 

645 

605 

364 

60.17% 

240 

39.67% 

1 

0.17% 

Precinct 13 

490 

417 

391 

270 

69.05% 

119 

30.43% 

2 

0.51% 

Precinct 14 

679 

481 

448 

258 

57.59% 

190 

42.41% 

0 

0.00% 

Precinct 15 

659 

524 

497 

317 

63.78% 

180 

36.22% 

0 

0.00% 

Precinct 16 

634 

513 

486 

300 

61.73% 

186 

38.27% 

0 

0.00% 

Precinct 17 

628 

368 

356 

218 

61.24% 

138 

38.76% 

0 

0.00% 

Precinct 18 

582 

452 

426 

293 

68.78% 

131 

30.75% 

2 

0.47% 

Precinct 19 

725 

540 

517 

331 

64.02% 

185 

35.78% 

1 

0.19% 

Precinct 20 

712 

490 

466 

274 

58.80% 

191 

40.99% 

1 

0.21% 

Precinct 21 

647 

491 

466 

280 

60.09% 

185 

39.70% 

1 

0.21% 

Total 

14017 

10343 

9772 

5903 

60.41% 

3858 

39.48% 

11 

0.11% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

TREASURER 

Total Votes DEBORAH B 

GOLDBERG 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 









Precinct 1 

540 

341 

269 


268 

99.63% 

1 

0.37% 

Precinct 2 

704 

511 

404 


404 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 3 

723 

501 

408 


406 

99.51% 

2 

0.49% 

Precinct 4 

662 

422 

347 


347 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 5 

677 

484 

391 


388 

99.23% 

3 

0.77% 

Precinct 6 

688 

474 

380 


380 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 7 

683 

420 

329 


328 

99.70% 

1 

0.30% 

Precinct 8 

762 

605 

489 


487 

99.59% 

2 

0.41% 

Precinct 9 

632 

522 

420 


417 

99.29% 

3 

0.71% 

Precinct 10 

717 

561 

458 


458 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 11 

688 

581 

481 


479 

99.58% 

2 

0.42% 

Precinct 12 

785 

645 

499 


498 

99.80% 

1 

0.20% 

Precinct 13 

490 

417 

320 


318 

99.38% 

2 

0.63% 

Precinct 14 

679 

481 

369 


367 

99.46% 

2 

0.54% 

Precinct 15 

659 

524 

411 


406 

98.78% 

5 

1.22% 

Precinct 16 

634 

513 

418 


416 

99.52% 

2 

0.48% 

Precinct 17 

628 

368 

309 


308 

99.68% 

1 

0.32% 

Precinct 18 

582 

452 

351 


351 

100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 19 

725 

540 

444 


439 

98.87% 

5 

1.13% 

Precinct 20 

712 

490 

393 


389 

98.98% 

4 

1.02% 

Precinct 21 

647 

491 

383 


383 100.00% 

0 

0.00% 

Total 

14017 

10343 

8273 


8237 

99.56% 

36 

0.44% 
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AUDITOR 

Reg. Voters I Times Counted I Total Votes I SUZANNE M BUMP I Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

540 

341 

269 

269 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 2 

704 

511 

401 

399 99.50% 

2 

0.50% 

Precinct 3 

723 

501 

389 

388 99.74% 

1 

0.26% 

Precinct 4 

662 

422 

343 

343 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 5 

677 

484 

383 

380 99.22% 

3 

0.78% 

Precinct 6 

688 

474 

372 

372 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 7 

683 

420 

330 

330 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 8 

762 

605 

479 

477 99.58% 

2 

0.42% 

Precinct 9 

632 

522 

414 

412 99.52% 

2 

0.48% 

Precinct 10 

717 

561 

460 

460 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 11 

688 

581 

470 

469 99.79% 

1 

0.21% 

Precinct 12 

785 

645 

489 

488 99.80% 

1 

0.20% 

Precinct 13 

490 

417 

323 

321 99.38% 

2 

0.62% 

Precinct 14 

679 

481 

371 

369 99.46% 

2 

0.54% 

Precinct 15 

659 

524 

405 

403 99.51% 

2 

0.49% 

Precinct 16 

634 

513 

408 

405 99.26% 

3 

0.74% 

Precinct 17 

628 

368 

305 

303 99.34% 

2 

0.66% 

Precinct 18 

582 

452 

347 

347 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 19 

725 

540 

438 

434 99.09% 

4 

0.91% 

Precinct 20 

712 

490 

390 

387 99.23% 

3 

0.77% 

Precinct 21 

647 

491 

378 

378 100.00% 

0 

0.00% 

Total 

14017 

10343 

8164 

8134 99.63% 

30 

0.37% 




Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday September 4, 2018 
Unofficial Results 


Date;09/04/18 
Time:22:40:58 
Page:9 of 35 


REP in CONGRESS 



Reg. Voters 

Times Counted 

Total Votes 

KATHERINE M 

CLARK 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

540 

341 

286 

284 99.30% 

2 

0.70% 

Precinct 2 

704 

511 

443 

441 99.55% 

2 

0.45% 

Precinct 3 

723 

501 

432 

432 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 4 

662 

422 

372 

370 99.46% 

2 

0.54% 

Precinct 5 

677 

484 

416 

414 99.52% 

2 

0.48% 

Precinct 6 

688 

474 

423 

422 99.76% 

1 

0.24% 

Precinct 7 

683 

420 

368 

368 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 8 

762 

605 

539 

536 99.44% 

3 

0.56% 

Precinct 9 

632 

522 

451 

448 99.33% 

3 

0.67% 

Precinct 10 

717 

561 

505 

504 99.80% 

1 

0.20% 

Precinct 11 

688 

581 

508 

508 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 12 

785 

645 

566 

564 99.65% 

2 

0.35% 

Precinct 13 

490 

417 

352 

349 99.15% 

3 

0.85% 

Precinct 14 

679 

481 

415 

414 99.76% 

1 

0.24% 

Precinct 15 

659 

524 

449 

446 99.33% 

3 

0.67% 

Precinct 16 

634 

513 

450 

449 99.78% 

1 

0.22% 

Precinct 17 

628 

368 

327 

327 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 18 

582 

452 

375 

374 99.73% 

1 

0.27% 

Precinct 19 

725 

540 

473 

469 99.15% 

4 

0.85% 

Precinct 20 

712 

490 

425 

421 99.06% 

4 

0.94% 

Precinct 21 

647 

491 

417 

417 100.00% 

0 

0.00% 

Total 

14017 

10343 

8992 

8957 99.61% 

35 

0.39% 




Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday September 4, 2018 
Unofficial Results 


Date;09/04/18 
Time:22:40:58 
Page: 10 of 35 



Reg. Voters 

Times Counted 

Total Votes 

COUNCILLOR 

M.M. PETITTO 
DEVANEY 

NICK CARTER 


Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

540 

341 

276 

169 

61.23% 

107 

38.77% 

0 

0.00% 

Precinct 2 

704 

511 

436 

221 

50.69% 

215 

49.31% 

0 

0.00% 

Precinct 3 

723 

501 

406 

205 

50.49% 

198 

48.77% 

3 

0.74% 

Precinct 4 

662 

422 

368 

200 

54.35% 

167 

45.38% 

1 

0.27% 

Precinct 5 

677 

484 

404 

229 

56.68% 

175 

43.32% 

0 

0.00% 

Precinct 6 

688 

474 

401 

218 

54.36% 

183 

45.64% 

0 

0.00% 

Precinct 7 

683 

420 

328 

162 

49.39% 

165 

50.30% 

1 

0.30% 

Precinct 8 

762 

605 

522 

201 

38.51% 

319 

61.11% 

2 

0.38% 

Precinct 9 

632 

522 

440 

252 

57.27% 

186 

42.27% 

2 

0.45% 

Precinct 10 

717 

561 

488 

213 

43.65% 

275 

56.35% 

0 

0.00% 

Precinct 11 

688 

581 

473 

250 

52.85% 

222 

46.93% 

1 

0.21% 

Precinct 12 

785 

645 

566 

214 

37.81% 

350 

61.84% 

2 

0.35% 

Precinct 13 

490 

417 

345 

190 

55.07% 

155 

44.93% 

0 

0.00% 

Precinct 14 

679 

481 

399 

167 

41.85% 

232 

58.15% 

0 

0.00% 

Precinct 15 

659 

524 

450 

219 

48.67% 

231 

51.33% 

0 

0.00% 

Precinct 16 

634 

513 

444 

199 

44.82% 

245 

55.18% 

0 

0.00% 

Precinct 17 

628 

368 

311 

186 

59.81% 

124 

39.87% 

1 

0.32% 

Precinct 18 

582 

452 

368 

225 

61.14% 

142 

38.59% 

1 

0.27% 

Precinct 19 

725 

540 

456 

253 

55.48% 

202 

44.30% 

1 

0.22% 

Precinct 20 

712 

490 

419 

215 

51.31% 

203 

48.45% 

1 

0.24% 

Precinct 21 

647 

491 

383 

206 

53.79% 

177 

46.21% 

0 

0.00% 

Total 

14017 

10343 

8683 

4394 

50.60% 

4273 

49.21% 

16 

0.18% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

SEN in GENERAL COURT 

Total Votes CINDY F FRIEDMAN 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

540 

341 

283 

282 

99.65% 

1 

0.35% 

Precinct 2 

704 

511 

425 

421 

99.06% 

4 

0.94% 

Precinct 3 

723 

501 

423 

422 

99.76% 

1 

0.24% 

Precinct 4 

662 

422 

361 

361 

100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 5 

677 

484 

402 

399 

99.25% 

3 

0.75% 

Precinct 6 

688 

474 

393 

393 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 7 

683 

420 

344 

343 

99.71% 

1 

0.29% 

Precinct 8 

762 

605 

531 

528 

99.44% 

3 

0.56% 

Precinct 9 

632 

522 

433 

425 

98.15% 

8 

1.85% 

Precinct 10 

717 

561 

491 

491 

100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 11 

688 

581 

487 

487 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 12 

785 

645 

549 

547 

99.64% 

2 

0.36% 

Precinct 13 

490 

417 

333 

329 

98.80% 

4 

1.20% 

Precinct 14 

679 

481 

399 

396 

99.25% 

3 

0.75% 

Precinct 15 

659 

524 

436 

435 

99.77% 

1 

0.23% 

Precinct 16 

634 

513 

439 

438 

99.77% 

1 

0.23% 

Precinct 17 

628 

368 

325 

324 

99.69% 

1 

0.31% 

Precinct 18 

582 

452 

365 

363 

99.45% 

2 

0.55% 

Precinct 19 

725 

540 

445 

440 

98.88% 

5 

1.12% 

Precinct 20 

712 

490 

424 

419 

98.82% 

5 

1.18% 

Precinct 21 

647 

491 

419 

419 100.00% 

0 

0.00% 

Total 

14017 

10343 

8707 

8662 

99.48% 

45 

0.52% 




Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday September 4, 2018 
Unofficial Results 



Reg. Voters 

Times 

Counted 

REI 

Total Votes 

’ in GEN CT 23rd Middle 

SEAN GARBALLEY 

LORI LENNON 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 











Precinct 1 

540 


341 

331 

230 

69.49% 

101 

30.51% 

0 

0.00% 

Precinct 2 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 3 

723 


501 

470 

326 

69.36% 

143 

30.43% 

1 

0.21% 

Precinct 4 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 5 

677 


484 

471 

305 

64.76% 

166 

35.24% 

0 

0.00% 

Precinct 6 

688 


474 

446 

316 

70.85% 

130 

29.15% 

0 

0.00% 

Precinct 7 

683 


420 

407 

281 

69.04% 

126 

30.96% 

0 

0.00% 

Precinct 8 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 9 

632 


522 

507 

405 

79.88% 

101 

19.92% 

1 

0.20% 

Precinct 10 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 11 

688 


581 

561 

434 

77.36% 

127 

22.64% 

0 

0.00% 

Precinct 12 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 13 

490 


417 

409 

348 

85.09% 

61 

14.91% 

0 

0.00% 

Precinct 14 

679 


481 

468 

345 

73.72% 

123 

26.28% 

0 

0.00% 

Precinct 15 

659 


524 

514 

403 

78.40% 

111 

21.60% 

0 

0.00% 

Precinct 16 

634 


513 

502 

408 

81.27% 

94 

18.73% 

0 

0.00% 

Precinct 17 

628 


368 

355 

249 

70.14% 

106 

29.86% 

0 

0.00% 

Precinct 18 

582 


452 

438 

362 

82.65% 

76 

17.35% 

0 

0.00% 

Precinct 19 

725 


540 

526 

404 

76.81% 

121 

23.00% 

1 

0.19% 

Precinct 20 

712 


490 

475 

354 

74.53% 

121 

25.47% 

0 

0.00% 

Precinct 21 

647 


491 

474 

354 

74.68% 

120 

25.32% 

0 

0.00% 

Total 

10387 


7599 

7354 

5524 

75.12% 

1827 

24.84% 

3 

0.04% 


Date;09/04/18 
Time:22:40:58 
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Reg. Voters 

Times 

Counted 


REP in GEN Cl 

Total Votes 

24th Middle 

DAVID M ROGERS 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 









Precinct 2 

704 


511 

402 

402 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 3 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 4 

662 


422 

352 

351 

99.72% 

1 

0.28% 

Precinct 5 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 6 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 7 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 8 

762 


605 

486 

483 

99.38% 

3 

0.62% 

Precinct 9 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 10 

717 


561 

462 

461 

99.78% 

1 

0.22% 

Precinct 11 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 12 

785 


645 

505 

503 

99.60% 

2 

0.40% 

Precinct 13 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 14 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 15 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 16 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 17 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 18 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 19 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 20 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 21 

- 


. 

- 

- 

- 

- 

- 

Total 

3630 


2744 

2207 

2200 

99.68% 

7 

0.32% 
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Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday September 4, 2018 
Unofficial Results 



Reg. Voters 

Times Counted 

CLERK of COURTS 

Total Votes MICHAEL A 

SULLIVAN 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

540 

341 

267 

266 99.63% 

1 

0.37% 

Precinct 2 

704 

511 

393 

393 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 3 

723 

501 

384 

384 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 4 

662 

422 

341 

340 99.71% 

1 

0.29% 

Precinct 5 

677 

484 

386 

383 99.22% 

3 

0.78% 

Precinct 6 

688 

474 

366 

366 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 7 

683 

420 

333 

333 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 8 

762 

605 

455 

452 99.34% 

3 

0.66% 

Precinct 9 

632 

522 

424 

422 99.53% 

2 

0.47% 

Precinct 10 

717 

561 

444 

443 99.77% 

1 

0.23% 

Precinct 11 

688 

581 

466 

466 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 12 

785 

645 

469 

467 99.57% 

2 

0.43% 

Precinct 13 

490 

417 

322 

320 99.38% 

2 

0.62% 

Precinct 14 

679 

481 

351 

351 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 15 

659 

524 

402 

402 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 16 

634 

513 

407 

406 99.75% 

1 

0.25% 

Precinct 17 

628 

368 

303 

303 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 18 

582 

452 

348 

348 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 19 

725 

540 

437 

435 99.54% 

2 

0.46% 

Precinct 20 

712 

490 

387 

385 99.48% 

2 

0.52% 

Precinct 21 

647 

491 

367 

367 100.00% 

0 

0.00% 

Total 

14017 

10343 

8052 

8032 99.75% 

20 

0.25% 


Date;09/04/18 
Time:22:40:58 
Page: 15 of 35 
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Tuesday September 4, 2018 
Unofficial Results 


Date;09/04/18 
Time:22:40:58 
Page: 16 of 35 



Reg. Voters 

Times Counted 

REGISTER of DEEDS 

Total Votes MARIA C 

CURTATONE 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 








Precinct 1 

540 

341 

260 

258 

99.23% 

2 

0.77% 

Precinct 2 

704 

511 

390 

382 

97.95% 

8 

2.05% 

Precinct 3 

723 

501 

384 

384 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 4 

662 

422 

344 

342 

99.42% 

2 

0.58% 

Precinct 5 

677 

484 

382 

377 

98.69% 

5 

1.31% 

Precinct 6 

688 

474 

359 

359 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 7 

683 

420 

324 

322 

99.38% 

2 

0.62% 

Precinct 8 

762 

605 

457 

454 

99.34% 

3 

0.66% 

Precinct 9 

632 

522 

415 

412 

99.28% 

3 

0.72% 

Precinct 10 

717 

561 

438 

438 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 11 

688 

581 

465 

464 

99.78% 

I 

0.22% 

Precinct 12 

785 

645 

468 

467 

99.79% 

I 

0.21% 

Precinct 13 

490 

417 

320 

316 

98.75% 

4 

1.25% 

Precinct 14 

679 

481 

348 

344 

98.85% 

4 

1.15% 

Precinct 15 

659 

524 

397 

394 

99.24% 

3 

0.76% 

Precinct 16 

634 

513 

406 

405 

99.75% 

I 

0.25% 

Precinct 17 

628 

368 

299 

298 

99.67% 

I 

0.33% 

Precinct 18 

582 

452 

344 

343 

99.71% 

I 

0.29% 

Precinct 19 

725 

540 

434 

430 

99.08% 

4 

0.92% 

Precinct 20 

712 

490 

388 

384 

98.97% 

4 

1.03% 

Precinct 21 

647 

491 

365 

363 

99.45% 

2 

0.55% 

Total 

14017 

10343 

7987 

7936 

99.36% 

51 

0.64% 




Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday September 4, 2018 
Unofficial Results 



Reg. Voters 

Times 

Counted 


Total Votes 

SENATOR in CONGRESS 

GEOFE DIEHL JOHN KINGSTON 

BETH JOYCE 
LINDSTROM 


Write-In Votes 

irisdiction Wide 
Precinct 1 

71 


36 

34 

13 

38.24% 

15 

44.12% 

6 

17.65% 

0 

0.00% 

Precinct 2 

78 


84 

75 

37 

49.33% 

26 

34.67% 

12 

16.00% 

0 

0.00% 

Precinct 3 

62 


46 

43 

19 

44.19% 

11 

25.58% 

12 

27.91% 

1 

2.33% 

Precinct 4 

70 


40 

37 

16 

43.24% 

13 

35.14% 

8 

21.62% 

0 

0.00% 

Precinct 5 

59 


54 

50 

27 

54.00% 

16 

32.00% 

6 

12.00% 

1 

2.00% 

Precinct 6 

61 


52 

48 

30 

62.50% 

12 

25.00% 

5 

10.42% 

1 

2.08% 

Precinct 7 

60 


49 

45 

24 

53.33% 

15 

33.33% 

6 

13.33% 

0 

0.00% 

Precinct 8 

69 


72 

71 

32 

45.07% 

19 

26.76% 

20 

28.17% 

0 

0.00% 

Precinct 9 

85 


71 

60 

38 

63.33% 

16 

26.67% 

6 

10.00% 

0 

0.00% 

Precinct 10 

70 


55 

52 

24 

46.15% 

12 

23.08% 

16 

30.77% 

0 

0.00% 

Precinct 11 

114 


89 

82 

52 

63.41% 

22 

26.83% 

8 

9.76% 

0 

0.00% 

Precinct 12 

91 


98 

92 

48 

52.17% 

30 

32.61% 

13 

14.13% 

1 

1.09% 

Precinct 13 

147 


119 

115 

63 

54.78% 

36 

31.30% 

16 

13.91% 

0 

0.00% 

Precinct 14 

66 


60 

56 

27 

48.21% 

17 

30.36% 

12 

21.43% 

0 

0.00% 

Precinct 15 

91 


67 

64 

38 

59.38% 

15 

23.44% 

10 

15.63% 

1 

1.56% 

Precinct 16 

83 


77 

76 

36 

47.37% 

26 

34.21% 

14 

18.42% 

0 

0.00% 

Precinct 17 

80 


50 

47 

27 

57.45% 

10 

21.28% 

10 

21.28% 

0 

0.00% 

Precinct 18 

125 


117 

106 

59 

55.66% 

25 

23.58% 

22 

20.75% 

0 

0.00% 

Precinct 19 

65 


84 

77 

39 

50.65% 

23 

29.87% 

15 

19.48% 

0 

0.00% 

Precinct 20 

80 


62 

59 

31 

52.54% 

23 

38.98% 

3 

5.08% 

2 

3.39% 

Precinct 21 

68 


79 

73 

33 

45.21% 

22 

30.14% 

17 

23.29% 

1 

1.37% 

Total 

1695 


1461 

1362 

713 

52.35% 

404 

29.66% 

237 

17.40% 

8 

0.59% 


Date;09/04/18 
Time:22:40:58 
Page: 17 of 35 
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Reg. Voters 

Times 

Counted 


Total Votes 

GOVERNOR 

CHARLES D BAKER 

SCOTT D LIVELY 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

71 


36 

36 

24 

66.67% 

12 

33.33% 

0 

0.00% 

Precinct 2 

78 


84 

82 

47 

57.32% 

35 

42.68% 

0 

0.00% 

Precinct 3 

62 


46 

45 

31 

68.89% 

14 

31.11% 

0 

0.00% 

Precinct 4 

70 


40 

40 

25 

62.50% 

14 

35.00% 

1 

2.50% 

Precinct 5 

59 


54 

53 

39 

73.58% 

13 

24.53% 

1 

1.89% 

Precinct 6 

61 


52 

51 

31 

60.78% 

20 

39.22% 

0 

0.00% 

Precinct 7 

60 


49 

49 

27 

55.10% 

22 

44.90% 

0 

0.00% 

Precinct 8 

69 


72 

72 

49 

68.06% 

22 

30.56% 

1 

1.39% 

Precinct 9 

85 


71 

68 

39 

57.35% 

29 

42.65% 

0 

0.00% 

Precinct 10 

70 


55 

51 

35 

68.63% 

15 

29.41% 

1 

1.96% 

Precinct 11 

114 


89 

86 

48 

55.81% 

37 

43.02% 

1 

1.16% 

Precinct 12 

91 


98 

98 

69 

70.41% 

29 

29.59% 

0 

0.00% 

Precinct 13 

147 


119 

114 

78 

68.42% 

35 

30.70% 

1 

0.88% 

Precinct 14 

66 


60 

59 

42 

71.19% 

17 

28.81% 

0 

0.00% 

Precinct 15 

91 


67 

67 

37 

55.22% 

30 

44.78% 

0 

0.00% 

Precinct 16 

83 


77 

77 

50 

64.94% 

26 

33.77% 

1 

1.30% 

Precinct 17 

80 


50 

48 

28 

58.33% 

20 

41.67% 

0 

0.00% 

Precinct 18 

125 


117 

113 

75 

66.37% 

38 

33.63% 

0 

0.00% 

Precinct 19 

65 


84 

81 

51 

62.96% 

30 

37.04% 

0 

0.00% 

Precinct 20 

80 


62 

61 

34 

55.74% 

27 

44.26% 

0 

0.00% 

Precinct 21 

68 


79 

79 

59 

74.68% 

20 

25.32% 

0 

0.00% 

Total 

1695 


1461 

1430 

918 

64.20% 

505 

35.31% 

7 

0.49% 
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LIEUTENANT GOVERNOR 



Reg. Voters 

Times 

Counted 

Total Votes 

KARYN E POLITO 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 








Precinct 1 

71 


36 

28 

28 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 2 

78 


84 

60 

60 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 3 

62 


46 

35 

34 97.14% 

1 

2.86% 

Precinct 4 

70 


40 

29 

28 96.55% 

1 

3.45% 

Precinct 5 

59 


54 

41 

38 92.68% 

3 

7.32% 

Precinct 6 

61 


52 

34 

33 97.06% 

1 

2.94% 

Precinct 7 

60 


49 

31 

30 96.77% 

1 

3.23% 

Precinct 8 

69 


72 

48 

48 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 9 

85 


71 

50 

48 96.00% 

2 

4.00% 

Precinct 10 

70 


55 

42 

41 97.62% 

1 

2.38% 

Precinct 11 

114 


89 

59 

59 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 12 

91 


98 

75 

74 98.67% 

1 

1.33% 

Precinct 13 

147 


119 

90 

89 98.89% 

1 

1.11% 

Precinct 14 

66 


60 

42 

42 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 15 

91 


67 

41 

41 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 16 

83 


77 

55 

54 98.18% 

1 

1.82% 

Precinct 17 

80 


50 

30 

29 96.67% 

1 

3.33% 

Precinct 18 

125 


117 

78 

76 97.44% 

2 

2.56% 

Precinct 19 

65 


84 

57 

56 98.25% 

1 

1.75% 

Precinct 20 

80 


62 

42 

40 95.24% 

2 

4.76% 

Precinct 21 

68 


79 

62 

61 98.39% 

1 

1.61% 

Total 

1695 


1461 

1029 

1009 98.06% 

20 

1.94% 




Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday September 4, 2018 
Unofficial Results 



Reg. Voters 

Times 

Counted 


A3 

Total Votes 

:torney general 

JAMES R 

McMAHON, Ill 

DANIEL L SHORES 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

71 


36 

29 

19 

65.52% 

10 

34.48% 

0 

0.00% 

Precinct 2 

78 


84 

69 

38 

55.07% 

31 

44.93% 

0 

0.00% 

Precinct 3 

62 


46 

36 

21 

58.33% 

15 

41.67% 

0 

0.00% 

Precinct 4 

70 


40 

33 

18 

54.55% 

15 

45.45% 

0 

0.00% 

Precinct 5 

59 


54 

44 

24 

54.55% 

19 

43.18% 

1 

2.27% 

Precinct 6 

61 


52 

42 

25 

59.52% 

17 

40.48% 

0 

0.00% 

Precinct 7 

60 


49 

34 

20 

58.82% 

13 

38.24% 

1 

2.94% 

Precinct 8 

69 


72 

54 

32 

59.26% 

22 

40.74% 

0 

0.00% 

Precinct 9 

85 


71 

53 

40 

75.47% 

13 

24.53% 

0 

0.00% 

Precinct 10 

70 


55 

36 

20 

55.56% 

15 

41.67% 

1 

2.78% 

Precinct 11 

114 


89 

68 

39 

57.35% 

29 

42.65% 

0 

0.00% 

Precinct 12 

91 


98 

79 

50 

63.29% 

28 

35.44% 

1 

1.27% 

Precinct 13 

147 


119 

89 

47 

52.81% 

41 

46.07% 

1 

1.12% 

Precinct 14 

66 


60 

51 

31 

60.78% 

20 

39.22% 

0 

0.00% 

Precinct 15 

91 


67 

53 

29 

54.72% 

24 

45.28% 

0 

0.00% 

Precinct 16 

83 


77 

68 

33 

48.53% 

34 

50.00% 

1 

1.47% 

Precinct 17 

80 


50 

42 

18 

42.86% 

24 

57.14% 

0 

0.00% 

Precinct 18 

125 


117 

90 

52 

57.78% 

37 

41.11% 

1 

1.11% 

Precinct 19 

65 


84 

61 

34 

55.74% 

27 

44.26% 

0 

0.00% 

Precinct 20 

80 


62 

49 

30 

61.22% 

18 

36.73% 

1 

2.04% 

Precinct 21 

68 


79 

60 

31 

51.67% 

29 

48.33% 

0 

0.00% 

Total 

1695 


1461 

1140 

651 

57.11% 

481 

42.19% 

8 

0.70% 
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Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday September 4, 2018 
Unofficial Results 

SECRETARY of STATE I 



Reg. Voters 

Times 

Counted 

Total Votes 

ANTHONY M 

AMORE 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

71 

36 

25 

25 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 2 

78 

84 

58 

58 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 3 

62 

46 

35 

35 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 4 

70 

40 

24 

24 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 5 

59 

54 

36 

35 97.22% 

1 2.78% 

Precinct 6 

61 

52 

34 

34 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 7 

60 

49 

26 

25 96.15% 

1 3.85% 

Precinct 8 

69 

72 

46 

46 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 9 

85 

71 

49 

47 95.92% 

2 4.08% 

Precinct 10 

70 

55 

35 

34 97.14% 

1 2.86% 

Precinct 11 

114 

89 

65 

65 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 12 

91 

98 

69 

69 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 13 

147 

119 

70 

69 98.57% 

1 1.43% 

Precinct 14 

66 

60 

41 

41 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 15 

91 

67 

40 

39 97.50% 

1 2.50% 

Precinct 16 

83 

77 

53 

53 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 17 

80 

50 

34 

34 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 18 

125 

117 

67 

67 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 19 

65 

84 

48 

48 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 20 

80 

62 

35 

33 94.29% 

2 5.71% 

Precinct 21 

68 

79 

56 

55 98.21% 

1 1.79% 

Total 

1695 

1461 

946 

936 98.94% 

10 1.06% 
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Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday September 4, 2018 
Unofficial Results 



Reg. Voters 

Times 

Counted 

TREASURER 

Total Votes KEIKO M ORRALL 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

71 

36 

25 

25 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 2 

78 

84 

56 

54 96.43% 

2 3.57% 

Precinct 3 

62 

46 

34 

34 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 4 

70 

40 

23 

23 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 5 

59 

54 

35 

33 94.29% 

2 5.71% 

Precinct 6 

61 

52 

32 

32 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 7 

60 

49 

26 

25 96.15% 

1 3.85% 

Precinct 8 

69 

72 

43 

43 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 9 

85 

71 

45 

43 95.56% 

2 4.44% 

Precinct 10 

70 

55 

31 

30 96.77% 

1 3.23% 

Precinct 11 

114 

89 

59 

59 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 12 

91 

98 

71 

71 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 13 

147 

119 

72 

70 97.22% 

2 2.78% 

Precinct 14 

66 

60 

35 

34 97.14% 

1 2.86% 

Precinct 15 

91 

67 

41 

41 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 16 

83 

77 

53 

52 98.11% 

1 1.89% 

Precinct 17 

80 

50 

34 

34 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 18 

125 

117 

60 

60 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 19 

65 

84 

45 

45 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 20 

80 

62 

38 

36 94.74% 

2 5.26% 

Precinct 21 

68 

79 

54 

54 100.00% 

0 0.00% 

Total 

1695 

1461 

912 

898 98.46% 

14 1.54% 
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Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday September 4, 2018 
Unofficial Results 

AUDITOR I 



Reg. Voters 

Times 

Counted 

Total Votes 

HELEN BRADY 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

71 

36 

25 

25 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 2 

78 

84 

54 

54 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 3 

62 

46 

34 

34 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 4 

70 

40 

22 

22 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 5 

59 

54 

35 

33 94.29% 

2 5.71% 

Precinct 6 

61 

52 

31 

31 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 7 

60 

49 

28 

27 96.43% 

1 3.57% 

Precinct 8 

69 

72 

43 

43 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 9 

85 

71 

46 

44 95.65% 

2 4.35% 

Precinct 10 

70 

55 

32 

31 96.88% 

1 3.13% 

Precinct 11 

114 

89 

61 

61 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 12 

91 

98 

70 

69 98.57% 

1 1.43% 

Precinct 13 

147 

119 

64 

63 98.44% 

1 1.56% 

Precinct 14 

66 

60 

34 

32 94.12% 

2 5.88% 

Precinct 15 

91 

67 

39 

39 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 16 

83 

77 

50 

49 98.00% 

1 2.00% 

Precinct 17 

80 

50 

32 

32 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 18 

125 

117 

58 

58 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 19 

65 

84 

49 

49 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 20 

80 

62 

36 

34 94.44% 

2 5.56% 

Precinct 21 

68 

79 

53 

53 100.00% 

0 0.00% 

Total 

1695 

1461 

896 

883 98.55% 

13 1.45% 
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Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday September 4, 2018 
Unofficial Results 



Reg. Voters 

Times 

Counted 


Total Votes 

REP in CONGRESS 

JOHN HUGO 

LOUIS KUCHNIR 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

71 


36 

27 

17 

62.96% 

10 

37.04% 

0 

0.00% 

Precinct 2 

78 


84 

65 

41 

63.08% 

22 

33.85% 

2 

3.08% 

Precinct 3 

62 


46 

35 

23 

65.71% 

11 

31.43% 

1 

2.86% 

Precinct 4 

70 


40 

25 

14 

56.00% 

11 

44.00% 

0 

0.00% 

Precinct 5 

59 


54 

41 

30 

73.17% 

10 

24.39% 

1 

2.44% 

Precinct 6 

61 


52 

40 

29 

72.50% 

10 

25.00% 

1 

2.50% 

Precinct 7 

60 


49 

32 

18 

56.25% 

13 

40.63% 

1 

3.13% 

Precinct 8 

69 


72 

52 

34 

65.38% 

18 

34.62% 

0 

0.00% 

Precinct 9 

85 


71 

54 

39 

72.22% 

14 

25.93% 

1 

1.85% 

Precinct 10 

70 


55 

38 

27 

71.05% 

10 

26.32% 

1 

2.63% 

Precinct 11 

114 


89 

67 

49 

73.13% 

18 

26.87% 

0 

0.00% 

Precinct 12 

91 


98 

80 

60 

75.00% 

17 

21.25% 

3 

3.75% 

Precinct 13 

147 


119 

93 

72 

77.42% 

20 

21.51% 

1 

1.08% 

Precinct 14 

66 


60 

41 

28 

68.29% 

13 

31.71% 

0 

0.00% 

Precinct 15 

91 


67 

53 

43 

81.13% 

10 

18.87% 

0 

0.00% 

Precinct 16 

83 


77 

65 

48 

73.85% 

16 

24.62% 

1 

1.54% 

Precinct 17 

80 


50 

37 

21 

56.76% 

16 

43.24% 

0 

0.00% 

Precinct 18 

125 


117 

86 

67 

77.91% 

19 

22.09% 

0 

0.00% 

Precinct 19 

65 


84 

64 

49 

76.56% 

15 

23.44% 

0 

0.00% 

Precinct 20 

80 


62 

47 

21 

44.68% 

24 

51.06% 

2 

4.26% 

Precinct 21 

68 


79 

62 

37 

59.68% 

24 

38.71% 

1 

1.61% 

Total 

1695 


1461 

1104 

767 

69.47% 

321 

29.08% 

16 

1.45% 
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Statement of Votes Cast 

STATE PRIMARY 

ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday September 4, 2018 

Unofficial Results 

Date;09/04/18 
Time:22:40:58 
Page:25 of 35 


Reg. Voters 

COT 

Times 

Counted 

JNCILLOR 

Total Votes 

Write-In Votes 

Reg. Voters 

SEN in GE 

Times 

Counted 

;neral COUl 

Total Votes 

RT 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

71 

36 

7 

7 100.00% 

71 

36 

5 

5 100.00% 

Precinct 2 

78 

84 

23 

23 100.00% 

78 

84 

19 

19 100.00% 

Precinct 3 

62 

46 

8 

8 100.00% 

62 

46 

7 

7 100.00% 

Precinct 4 

70 

40 

7 

7 100.00% 

70 

40 

7 

7 100.00% 

Precinct 5 

59 

54 

11 

11 100.00% 

59 

54 

10 

10 100.00% 

Precinct 6 

61 

52 

5 

5 100.00% 

61 

52 

2 

2 100.00% 

Precinct 7 

60 

49 

8 

8 100.00% 

60 

49 

7 

7 100.00% 

Precinct 8 

69 

72 

7 

7 100.00% 

69 

72 

5 

5 100.00% 

Precinct 9 

85 

71 

13 

13 100.00% 

85 

71 

13 

13 100.00% 

Precinct 10 

70 

55 

4 

4 100.00% 

70 

55 

3 

3 100.00% 

Precinct 11 

114 

89 

11 

11 100.00% 

114 

89 

10 

10 100.00% 

Precinct 12 

91 

98 

17 

17 100.00% 

91 

98 

13 

13 100.00% 

Precinct 13 

147 

119 

13 

13 100.00% 

147 

119 

9 

9 100.00% 

Precinct 14 

66 

60 

10 

10 100.00% 

66 

60 

9 

9 100.00% 

Precinct 15 

91 

67 

8 

8 100.00% 

91 

67 

4 

4 100.00% 

Precinct 16 

83 

77 

8 

8 100.00% 

83 

77 

7 

7 100.00% 

Precinct 17 

80 

50 

2 

2 100.00% 

80 

50 

2 

2 100.00% 

Precinct 18 

125 

117 

9 

9 100.00% 

125 

117 

5 

5 100.00% 

Precinct 19 

65 

84 

7 

7 100.00% 

65 

84 

6 

6 100.00% 

Precinct 20 

80 

62 

8 

8 100.00% 

80 

62 

6 

6 100.00% 

Precinct 21 

68 

79 

5 

5 100.00% 

68 

79 

4 

4 100.00% 

Total 

1695 

1461 

191 

191 100.00% 

1695 

1461 

153 

153 100.00% 




Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday September 4, 2018 
Unofficial Results 
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REP in GEN CT 23rd Middle REP in GEN CT 24th Middle 



Reg. Voters Times 

Counted 

Total Votes 

Write-In Votes 

Reg. Voters Times 

Counted 

Total Votes 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 









Precinct 1 

71 

36 

7 

7 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 2 

- 

- 

- 

- 

78 

84 

19 

19 100.00% 

Precinct 3 

62 

46 

7 

7 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 4 

- 

- 

- 

- 

70 

40 

7 

7 100.00% 

Precinct 5 

59 

54 

6 

6 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 6 

61 

52 

3 

3 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 7 

60 

49 

4 

4 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 8 

- 

- 

- 

- 

69 

72 

3 

3 100.00% 

Precinct 9 

85 

71 

9 

9 100.00% 

. 

- 

- 

- 

Precinct 10 

- 

- 

- 

- 

70 

55 

2 

2 100.00% 

Precinct 11 

114 

89 

9 

9 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 12 

- 

- 

- 

- 

91 

98 

13 

13 100.00% 

Precinct 13 

147 

119 

8 

8 100.00% 

. 

- 

- 

- 

Precinct 14 

66 

60 

8 

8 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 15 

91 

67 

5 

5 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 16 

83 

77 

7 

7 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 17 

80 

50 

3 

3 100.00% 

. 

- 

- 

- 

Precinct 18 

125 

117 

6 

6 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 19 

65 

84 

7 

7 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 20 

80 

62 

7 

7 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 21 

68 

79 

4 

4 100.00% 

. 

- 

. 

- 

Total 

1317 

1112 

100 

100 100.00% 

378 

349 

44 

44 100.00% 
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STATE PRIMARY 

ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
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Reg. Voters 

DISTRIC 

Times 

Counted 

:t ATTORNE' 

Total Votes 

Write-In Votes 

Reg. Voters 

CLERJ 

Times 

Counted 

: of COURTS 

Total Votes 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

71 

36 

6 

6 100.00% 

71 

36 

6 

6 100.00% 

Precinct 2 

78 

84 

19 

19 100.00% 

78 

84 

19 

19 100.00% 

Precinct 3 

62 

46 

6 

6 100.00% 

62 

46 

5 

5 100.00% 

Precinct 4 

70 

40 

6 

6 100.00% 

70 

40 

6 

6 100.00% 

Precinct 5 

59 

54 

5 

5 100.00% 

59 

54 

5 

5 100.00% 

Precinct 6 

61 

52 

2 

2 100.00% 

61 

52 

3 

3 100.00% 

Precinct 7 

60 

49 

3 

3 100.00% 

60 

49 

4 

4 100.00% 

Precinct 8 

69 

72 

3 

3 100.00% 

69 

72 

3 

3 100.00% 

Precinct 9 

85 

71 

8 

8 100.00% 

85 

71 

7 

7 100.00% 

Precinct 10 

70 

55 

3 

3 100.00% 

70 

55 

2 

2 100.00% 

Precinct 11 

114 

89 

7 

7 100.00% 

114 

89 

7 

7 100.00% 

Precinct 12 

91 

98 

11 

11 100.00% 

91 

98 

9 

9 100.00% 

Precinct 13 

147 

119 

9 

9 100.00% 

147 

119 

7 

7 100.00% 

Precinct 14 

66 

60 

8 

8 100.00% 

66 

60 

7 

7 100.00% 

Precinct 15 

91 

67 

5 

5 100.00% 

91 

67 

3 

3 100.00% 

Precinct 16 

83 

77 

6 

6 100.00% 

83 

77 

5 

5 100.00% 

Precinct 17 

80 

50 

3 

3 100.00% 

80 

50 

2 

2 100.00% 

Precinct 18 

125 

117 

6 

6 100.00% 

125 

117 

5 

5 100.00% 

Precinct 19 

65 

84 

5 

5 100.00% 

65 

84 

5 

5 100.00% 

Precinct 20 

80 

62 

8 

8 100.00% 

80 

62 

9 

9 100.00% 

Precinct 21 

68 

79 

3 

3 100.00% 

68 

79 

3 

3 100.00% 

Total 

1695 

1461 

132 

132 100.00% 

1695 

1461 

122 

122 100.00% 




Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
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Unofficial Results 
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Reg. Voters 

REGISTER of DEEDS 

Times Total Votes 

Counted 

Write-In Votes 

Reg. 

Voters 

SENATOR in CONGRESS 

Times Total Write-In Votes 

Counted Votes 

Jurisdiction Wide 









Precinct 1 

71 

36 

6 

6 100.00% 

1 

0 

0 

0 

Precinct 2 

78 

84 

19 

19 100.00% 

3 

4 

2 

2 100.00% 

Precinct 3 

62 

46 

7 

7 100.00% 

3 

1 

0 

0 

Precinct 4 

70 

40 

6 

6 100.00% 

1 

1 

0 

0 

Precinct 5 

59 

54 

4 

4 100.00% 

2 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 6 

61 

52 

1 

1 100.00% 

2 

0 

0 

0 

Precinct 7 

60 

49 

3 

3 100.00% 

3 

1 

0 

0 

Precinct 8 

69 

72 

3 

3 100.00% 

2 

0 

0 

0 

Precinct 9 

85 

71 

8 

8 100.00% 

1 

0 

0 

0 

Precinct 10 

70 

55 

1 

1 100.00% 

3 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 11 

114 

89 

8 

8 100.00% 

2 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 12 

91 

98 

10 

10 100.00% 

1 

0 

0 

0 

Precinct 13 

147 

119 

8 

8 100.00% 

1 

0 

0 

0 

Precinct 14 

66 

60 

10 

10 100.00% 

2 

0 

0 

0 

Precinct 15 

91 

67 

3 

3 100.00% 

4 

0 

0 

0 

Precinct 16 

83 

77 

4 

4 100.00% 

1 

0 

0 

0 

Precinct 17 

80 

50 

2 

2 100.00% 

5 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 18 

125 

117 

5 

5 100.00% 

2 

0 

0 

0 

Precinct 19 

65 

84 

5 

5 100.00% 

4 

1 

0 

0 

Precinct 20 

80 

62 

8 

8 100.00% 

1 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 21 

68 

79 

3 

3 100.00% 

5 

1 

1 

1 100.00% 

Total 

1695 

1461 

124 

124 100.00% 

49 

14 

8 

8 100.00% 




Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 
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GOVERNOR 



LIEUTENANT GOVERNOR 


Reg. 

Times 

Total Votes 

Write-In Votes 

Reg. 

Times 

Total 

Write-In Votes 


Voters 

Counted 



Voters 

Counted 

Votes 


Jurisdiction Wide 









Precinct 1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 2 

3 

4 

4 

4 100.00% 

3 

4 

2 

2 100.00% 

Precinct 3 

3 

1 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

Precinct 4 

1 

1 

1 

1 100.00% 

1 

1 

0 

0 

Precinct 5 

2 

1 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

Precinct 6 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 7 

3 

1 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

Precinct 8 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 9 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 10 

3 

1 

1 

1 100.00% 

3 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 11 

2 

1 

1 

1 100.00% 

2 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 12 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 13 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 14 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 15 

4 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

Precinct 16 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 17 

5 

1 

1 

1 100.00% 

5 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 18 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 19 

4 

1 

0 

0 

4 

1 

0 

0 

Precinct 20 

1 

1 

1 

1 100.00% 

1 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 21 

5 

1 

1 

1 100.00% 

5 

1 

0 

0 

Total 

49 

14 

10 

10 100.00% 

49 

14 

6 

6 100.00% 
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ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday September 4, 2018 
Unofficial Results 




ATTORNEY GENERAL 


SECRETARY of STATE 


Reg. 

Times 

Total 

Write-In Votes 

Reg. 

Times 

Total 

Write-In Votes 


Voters 

Counted 

Votes 


Voters 

Counted 

Votes 


Jurisdiction Wide 









Precinct 1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 2 

3 

4 

2 

2 100.00% 

3 

4 

0 

0 

Precinct 3 

3 

1 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

Precinct 4 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 5 

2 

1 

1 

1 100.00% 

2 

1 

0 

0 

Precinct 6 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 7 

3 

1 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

Precinct 8 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 9 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 10 

3 

1 

1 

1 100.00% 

3 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 11 

2 

1 

1 

1 100.00% 

2 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 12 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 13 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 14 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 15 

4 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

Precinct 16 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 17 

5 

1 

1 

1 100.00% 

5 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 18 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 19 

4 

1 

0 

0 

4 

1 

0 

0 

Precinct 20 

1 

1 

1 

1 100.00% 

1 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 21 

5 

1 

1 

1 100.00% 

5 

1 

0 

0 

Total 

49 

14 

8 

8 100.00% 

49 

14 

5 

5 100.00% 
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Statement of Votes Cast 

STATE PRIMARY 

ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
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Unofficial Results 
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Reg. 

Voters 

TRE2 

Times 

Counted 

\SURER 

Total 

Votes 

Write-In Votes 

Reg. 

Voters 

Times 

Counted 

AUl 

Total 

Votes 

DITOR 

DANIEL 

FISHMAN 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 











Precinct 1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 


Precinct 2 

3 

4 

2 

2 100.00% 

3 

4 

2 

2 100.00% 

0 0.00% 


Precinct 3 

3 

1 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

0 


Precinct 4 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 


Precinct 5 

2 

1 

0 

0 

2 

1 

1 

1 100.00% 

0 0.00% 


Precinct 6 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 


Precinct 7 

3 

1 

1 

1 100.00% 

3 

1 

1 

1 100.00% 

0 0.00% 


Precinct 8 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 


Precinct 9 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 


Precinct 10 

3 

1 

1 

1 100.00% 

3 

1 

1 

1 100.00% 

0 0.00% 


Precinct 11 

2 

1 

1 

1 100.00% 

2 

1 

1 

1 100.00% 

0 0.00% 


Precinct 12 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 


Precinct 13 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 


Precinct 14 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 


Precinct 15 

4 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 


Precinct 16 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 


Precinct 17 

5 

1 

1 

1 100.00% 

5 

1 

0 

0 

0 


Precinct 18 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 


Precinct 19 

4 

1 

0 

0 

4 

1 

1 

1 100.00% 

0 0.00% 


Precinct 20 

1 

1 

1 

1 100.00% 

1 

1 

1 

1 100.00% 

0 0.00% 


Precinct 21 

5 

1 

0 

0 

5 

1 

0 

0 

0 


Total 

49 

14 

7 

7 100.00% 

49 

14 

8 

8 100.00% 

0 0.00% 






Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday September 4, 2018 
Unofficial Results 




REP in CONGRESS 


COUNCILLOR 



Reg. 

Times 

Total 

Write-In Votes 

Reg. 

Times 

Total 

Write-In Votes 


Voters 

Counted 

Votes 


Voters 

Counted 

Votes 


Jurisdiction Wide 









Precinct 1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 2 

3 

4 

2 

2 100.00% 

3 

4 

2 

2 100.00% 

Precinct 3 

3 

1 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

Precinct 4 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

Precinct 5 

2 

1 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

Precinct 6 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 7 

3 

1 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

Precinct 8 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 9 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 10 

3 

1 

1 

1 100.00% 

3 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 11 

2 

1 

0 

0 

2 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 12 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 13 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 14 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 15 

4 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

Precinct 16 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 17 

5 

1 

0 

0 

5 

1 

0 

0 

Precinct 18 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 19 

4 

1 

0 

0 

4 

1 

0 

0 

Precinct 20 

1 

1 

1 

1 100.00% 

1 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 21 

5 

1 

1 

1 100.00% 

5 

1 

0 

0 

Total 

49 

14 

5 

5 100.00% 

49 

14 

5 

5 100.00% 
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Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday September 4, 2018 
Unofficial Results 




SEN in GENERAL COURT 

REP in GEN CT 23rd Middle 


Reg. 

Times 

Total 

Write-In Votes 

Reg. 

Times 

Total 

Write-In Votes 


Voters 

Counted 

Votes 


Voters 

Counted 

Votes 


Jurisdiction Wide 









Precinct 1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 2 

3 

4 

2 

2 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 3 

3 

1 

0 

0 

3 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 4 

1 

1 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

Precinct 5 

2 

1 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

Precinct 6 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 7 

3 

1 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

Precinct 8 

2 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

Precinct 9 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 10 

3 

1 

1 

1 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 11 

2 

1 

1 

1 100.00% 

2 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 12 

1 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

Precinct 13 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 14 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 15 

4 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

Precinct 16 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 17 

5 

1 

1 

1 100.00% 

5 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 18 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 19 

4 

1 

0 

0 

4 

1 

0 

0 

Precinct 20 

1 

1 

1 

1 100.00% 

1 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 21 

5 

1 

0 

0 

5 

1 

0 

0 

Total 

49 

14 

6 

6 100.00% 

39 

8 

4 

4 100.00% 
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Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday September 4, 2018 
Unofficial Results 



REP in GEN CT 24th Middle 


DISTRICT ATTORNEY 


Reg. 

Times 

Total 

Write-In Votes 

Reg. 

Times 

Total 

Write-In Votes 


Voters 

Counted 

Votes 


Voters 

Counted 

Votes 


Jurisdiction Wide 









Precinct 1 

- 

- 

- 

- 

1 

0 

0 

0 

Precinct 2 

3 

4 

2 

2 100.00% 

3 

4 

2 

2 100.00% 

Precinct 3 

- 

- 

- 

. 

3 

1 

0 

0 

Precinct 4 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

Precinct 5 

- 

- 

- 

. 

2 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 6 

- 

- 

- 

- 

2 

0 

0 

0 

Precinct 7 

- 

- 

- 

- 

3 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 8 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 9 

- 

- 

- 

- 

1 

0 

0 

0 

Precinct 10 

3 

1 

1 

1 100.00% 

3 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 11 

- 

- 

- 

. 

2 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 12 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 13 

- 

- 

- 

- 

1 

0 

0 

0 

Precinct 14 

- 

- 

- 

- 

2 

0 

0 

0 

Precinct 15 

- 

- 

- 

- 

4 

0 

0 

0 

Precinct 16 

- 

- 

- 

- 

1 

0 

0 

0 

Precinct 17 

- 

- 

- 

. 

5 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 18 

- 

- 

- 

- 

2 

0 

0 

0 

Precinct 19 

- 

- 

- 

- 

4 

1 

0 

0 

Precinct 20 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 21 

- 

- 

- 

. 

5 

1 

0 

0 

Total 

10 

6 

3 

3 100.00% 

49 

14 

8 

8 100.00% 
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Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday September 4, 2018 
Unofficial Results 




CLERK of COURTS 


REGISTER of DEEDS 


Reg. 

Times 

Total 

Write-In Votes 

Reg. 

Times 

Total 

Write-In Votes 


Voters 

Counted 

Votes 


Voters 

Counted 

Votes 


Jurisdiction Wide 









Precinct 1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 2 

3 

4 

2 

2 100.00% 

3 

4 

2 

2 100.00% 

Precinct 3 

3 

1 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

Precinct 4 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

Precinct 5 

2 

1 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

Precinct 6 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 7 

3 

1 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

Precinct 8 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 9 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 10 

3 

1 

1 

1 100.00% 

3 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 11 

2 

1 

1 

1 100.00% 

2 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 12 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 13 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 14 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 15 

4 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

Precinct 16 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 17 

5 

1 

1 

1 100.00% 

5 

1 

0 

0 

Precinct 18 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 19 

4 

1 

0 

0 

4 

1 

0 

0 

Precinct 20 

1 

1 

1 

1 100.00% 

1 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 21 

5 

1 

0 

0 

5 

1 

0 

0 

Total 

49 

14 

6 

6 100.00% 

49 

14 

5 

5 100.00% 
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